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Í INTRODUCCION 


Se resume en la pre- 
sente Memoria la labor cumplida 
por la Administración Nacional 
de Usinas y Trasmisiones Eléc- 
tricas durante el año 1976. 

En esta Introducción 
se comentan algunos de los as- 
pectos destacables del ejercicio 
anual según lo que, con mayor 
detalle, surge de la información 
que se presenta en los siguien- 
tes capítulos de la Memoria. 

energía eléctrica 
generada más la pequefia com- 
ponente importada de países 
vecinos alcanzó un total neto de 
energía disponible de 2:508.181 
MWh, lo que representa un 
aumento del 8,08 % respecto а 
1975. 


Paralelamente, la ener- 
gía vendida, 2:071.799 MWh, 
muestra un incremento global 
de la facturación del 6,8 % еп 
relación al anterior ejercicio. 
Este aumento se integra con 
crecimientos parciales del 7,2 % 
en consumos residenciales, 6,2% 
en industriales, 8,0% en comer- 
ciales y 8,8% en alumbrado 
público. 

Es destacable la mayor 
entidad de los aumentos porcen- 
tuales para todos los tipos de 
consumidores del Interior en 
relación con los de la Capital. 
Globalmente, los consumos del 
Interior han crecido entre 1975 
y 1976 a una tasa del 11,9% 
mientras que los de Montevideo 
lo han hecho al 3,9%. Estos 
Índices son altamente indicati- 
vos del muy interesante proceso 
de ascendente electrificación y 
mayor actividad industrial que 
al presente se registra en el In- 
terior de la República. 

El número de servicios 
conectados al 31/12/76 se ele- 


vaba a 771.366, lo que repre- 
senta un incremento de 12.901 
respecto al año anterior. 

El permanente aumen- 
to de los indicadores de produc- 
tividad, los que a fines del ejer- 
cicio se situaban en un índice 
de 86,29 servicios eléctricos por 
funcionario, es directa conse- 
cuencia tanto del creciente nú- 
mero de clientes conectados, 
como de la cauta política que en 
materia de incorporación de per- 
sonal distingue al Organismo. 

El consumo de combus- 
tible pesado en las plantas 
térmicas se situó en las 327.000 
toneladas, cifra inferior en un 
5% a la correspondiente a 1975. 
Este resultado se explica no 
solamente por la algo mejor 
hidraulicidad del año, sino, fun- 
damentalmente, por el funciona- 
miento de la 6% unidad térmica 
de 125 MW de la Central Batlle. 
La operación de esta máquina 
de alta eficiencia dió lugar a 
fuertes economías de combusti- 
ble, estimadas del orden de los 
U$S 6 millones (sólo para 1976) 
las que derivan no sólo del ma- 
yor rendimiento del parque tér- 
mico en uso, sino también de 
las nuevas políticas operatorias 
que han podido ser implantadas 
para el mejor aprovechamien- 
to de las aguas del embalse de 
la Central Gabriel Terra. 


En relación con la 
trasmisión eléctrica es de desta- 
car la continuación o culmina- 
ción durante 1976 de importan- 
tes obras emprendidas, Así por 
ejemplo en el Circuito Oeste- 
Norte se ha puesto en servicio 
industrial la nueva reductora 
150/30 kV de Salto con una 
potencia instalada de 30 MVA, 


obras que permitiran eliminar 
definitivamente la generación 
diesel en dicha ciudad, También 
en el mencionado Circuito llega- 
ron virtualmente a su término 
los trabajos de cambio de ten- 
sión de 110 a 150 KV y paralela 
ampliación de reductoras en 
en Paysandú, Young y Mercedes, 
con duplicación de la capacidad 
de transformación hasta ahora 
instalada en las dos primeras. 


Los equipos incorporados al 
Circuito del Oeste-Norte re- 
presentan una inversión de 
U$S 2:200.000. 


Se ha continuado con 
los trabajos de ampliación del 
Circuito del Este (cambio de 
tensión de 110 a 150 kV) nece- 
вагіов para atender el rápido 
crecimiento de la demanda en la 
zona de Maldonado y Punta del 
Este. También se ha recibido 
equipos por U$S 500.000 desti- 
nados a la reductora que aten- 
derá el suministro a Florida 
directamente desde las líneas de 
150 kV del Circuito Central. Se 
ha continuado el relevamiento 
planialtimétrico del nuevo Cir- 
cuito Central-Norte entre Cen- 
tral Terra,Tacuarembó y Rivera. 
El estudio es el paso previo 
imprescindible para la próxima 
licitación de la construcción de 
la línea de 150 kV. Con ella se 
suprimirá la generación diesel 
autónoma en las ciudades an- 
tes citadas. 


Finalmente cabe men- 
cionar la activa labor de los 
Grupos de Trabajo que super- 
visan los proyectos de trasmi- 
sión relacionados con obras 
binacionales encaradas con Ar- 
gentina. Durante 1976 se com- 
pletaron los pliegos y se procedió 


Central Hidroeléctrica Dr. Gabeiel Terra Vista desde эзиш abad 


al primer llamado a licitación 
para la unión Paysandú-Concep- 
ción (R.A.) en 150/132 kV, 
obra que permitirá materializar 
la interconexión de los sistemas 
litorales al Río Uruguay de am- 
bos países. Por su parte, el Gru- 
po de Trabajo correspondiente 
ha desarrollado una intensa 
actividad propia de la represen- 
tación de U.T.E. que inviste en 
lo que refiere a la definición de 
las condiciones de equipamiento 
y operación del sistema de 500 
КУ integrante del aprovecha- 
miento hidroeléctrico internacio- 
nal de Salto Grande (1.890 MW) 
en avanzada construcción. 

Importante ha sido el 
volumen de obra realizada en 
distribución eléctrica. 

En redes de Montevi- 
deo se ejecutaron inversiones 
por un monto de U$S 1:414.000 
más N$ 1:585.600. Se conectó 
en 1976 un total de 5.485 nuevos 


servicios, 1.526 nuevas conexio- 
nes corresponden a unidades 
habitacionales del Plan Nacional 
de Viviendas al que se le prestó 
una preferente atención. Un 
Convenio especial fué al efecto 
suscrito entre U.T.E. y la Di- 
rección Nacional de Vivienda 
(DINAVI) para solucionar cier- 
tas dificultades que impedían la 
provisión de los servicios eléc- 
tricos al ritmo necesario. Se 
menciona en esta Memoria la 
nueva modalidad implantada 
para la contratación temporaria 
del personal obrero imprescin- 
dible para la ejecución acelerada 
de los trabajos. 
Se conectaron servicios 
a unas 20 nuevas industrias 
con cargas autorizadas superio- 
res a 40 kW. 

En redes de 6 kV se 
instaló durante 1976 un total de 
103 nuevas subestaciones 6/0.23 


Central Wiérealictrica Or, Gabriel Terra Vista de la Sala de 


КУ totalizando 14.130 КУА en 
transformadores y 34 km de 
cable subterráneo. De éstos, 
10 km corresponden a trabajos 
de mejoras de voltaje realizados. 
Por su parte fueron colocados 
en redes de baja tensión unos 
27 km de cable subterráneo y 
79 de conductor aéreo, de los 
cuales 42 km para mejoras de 
voltaje, 

Los Servicios Eléctri- 
cos del Interior realizaron obras 
de distribución por un monto de 
N$ 21:350.000 ejecutando 2.447 
presupuestos para atención a 
5.020 nuevos clientes a los que 
se agregan otras 2,971 conexio- 
nes a redes ya existentes. De 
los presupuestos ejecutados, 496 
corresponden a servicios de elec- 
trificación rural para atención 
de 1.029 productores. 

Entre los totales de 
obra realizada se destaca la ins- 


talación de 526 nuevas subesta- 
ciones y puestos de transforma- 
ción, el tendido de 475 km de 
líneas aéreas de 6 y 15 kV y de 
293 km de redes de baja tensión. 

Como obras de especial 
relevancia merece citarse las 
ampliaciones de las reductoras 
80/6 ó 30/15 kV de Cantegril, 
Maldonado, Rincón de la Bolsa, 
Casupá y estaciones A y B de la 
ciudad de Paysandú. También 
la finalización de los trabajos de 
cambio de sección de conductor 
en las líneas de 30 kV entre 
Durazno y Trinidad y Bifurca- 
ción - La Floresta y la construc- 
ción del anillo de 30 kV de Salto. 

Al 81/12/76 funciona- 
ban en el País un total de 45 
centrales diesel autónomas, 
eliminaron durante el ejercicio 
las plantas de Cerro Chato y 
Tupambaé, poblaciones ahora 
alimentadas desde Santa Clara 


Torres de Им de 150 AY m ай 
y doble terna 


de Olimar a través de líneas de 
15 kV, Se puso en funciona- 
miento una nueva pequeña cen- 
tral para atención de Curtina y 
otra en Isidoro Noblía. La inau- 
guración de los servicios en esta 
localidad permitió la alimenta- 
ción de Aceguá a través de lí- 
neas, suprimiéndose la corres- 
pondiente planta diesel. 

Como obras relevantes 
realizadas en relación a genera- 
ción diesel debe mencionarse la 
instalación de dos grupos trans- 
portables de 1.500 kW cada uno 
en Rocha y otras dos unidades 
iguales en Tacuarembó. Se rea- 
condicionó también un grupo de 
3.000 kW instalado en Treinta 
y Tres. El monto de estos 
tres trabajos ascendió a U$S 

1: 350.000 más N$ 152.000. 

La tercera y ültima 
parte de esta Memoria contiene 
las informaciones relativas a los 


Servicios de Apoyo que todavia 
durante 1976 sirvieron en comin 
a U.T.E. y a la Administración 
Nacional de Telecomunicaciones 
(ANTEL) creada por Ley № 
14,235 del 25/7/74. Para dar 
una visión lo más completa po- 
sible de la labor cumplida por 
los citados servicios comunes, la 
información destaca separada- 
mente las tareas efectuadas 
para uno y otro Organismo. 


En el área de la Di 
sión Servicios Auxiliares es de 
mencionar el elevado monto de 
N$ 1:539.000 destinado а la 
construcción de edificios para 
U.T.E. y los Servicios de Apoyo. 
Entre las obras se incluyen loca- 
les para oficinas, depósitos, ta- 
lleres subestaciones. Entre 
éstas es particularmente desta- 

cable la culminación del edificio 

de la estación de transformación 
30/6 kV N? 32 de Montevideo, 
destinada a mejorar sensible- 
mente las condiciones de opera- 
ción de los servicios en impor- 
tantes áreas del Centro, Cordón 
y Zona Sur de la Ciudad. Enfa- 
sis especial se ha dado a los tra- 
bajos de reparación de locales de 
la Administración, recuperándo- 
se la adecuada presentación de 
35 locales de estaciones y sub- 
estaciones de transformación de 
Montevideo. Estos trabajos con- 
tinuarán en forma permanente 
en el futuro. 


Durante 1976 se incor- 
poró a la flota automotriz del 
Organismo un total de 53 ca- 
metas adquiridas a un costo 
de N$ 2:256.000. Los vehiculos 
están prioritari amente destina- 
dos a una más ágil y eficiente 
atención de los reclamos de 
usuarios, de la toma de consu- 


mos y habilitación de servicios 
y de la operación, mantenimien- 
to y reparaciones en las redes de 
distribución. Una parte sustan- 
cial de la nueva flota funciona 
radiocontrolada, 

A un costo de N$ 
150.000 se ha puesto en servicio 
regular un conjunto instrumen: 
tal para la regulación sistemá- 
tica de aparatos medidores de 
energía. Los nuevos equipos 
otorgan en forma rápida y se- 
gura la necesaria garantía del 
correcto cómputo de la energía 
eléctrica consumida. 

En el área de la Divi- 
sión Personal se menciona por 
su especial interés la marcha de 
los convenios suscritos entre 
U.T.E. y la Oficina Nacional del 
Servicio Civil. Se trabajó inten- 
samente en el marco del conve- 
nio de evaluación de cargos, 
efectuándose su análisis en las 
dependencias del Ente de todo 


6% unidad — Calentador 


ща Presión NEL 


el País. Las etapas restantes de 
la tarea, necesaria para fijar, 
sobre bases sólidas y técnicas, 
los adecuados niveles de remu- 
neración de acuerdo a la natu- 
raleza del cargo desempeñado, 
finalizarán a mediados de 1977. 


Un segundo convenio 
fué firmado entre U.T.E, y la 
ONSC a efectos de realizar un 
estudio de la actual estructura 
administrativa y de las funcio- 
nes y actividades en cada una 
de las áreas de U.T.E. de modo 
de proceder a un posterior co- 
rrecto dimensionado de sus plan- 
teles. Esta tarea será realizada 
durante 1977. 


Se continuó activamen- 
te con el desarrollo de planes de 
capacitación y adiestramiento 
del personal. Los cursos reali- 
zados abarcaron diversas áreas 
de actividades del Organismo, 
fundamentalmente las relacio- 


Computador 10M 370/135. 
Vista теі de la ala acondicionada para el f 


nadas con distribución de ener- 
gía. 155 funcionarios proceden- 
tes de todo el País participaron 
en los 17 cursos efectuados. 

Se crea durante 1976 
el Departamento de Seguridad 
directamente dependiente де 
Directorio del Ente, La nuev: 
organización que incluye a los 
servicios de inspección y vigi- 
lancia y al sector de serenos 
anteriormente ubicados en juri 
dicción de la División Personal, 
'esponde a la necesidad de ree 
tructurar y jerarquizar el ser 
vicio, adecuándolo para el logro 
de más altos niveles de eficien 
cia, 


Cabe destacar final- 
mente que durante 1976 culmina 
en el Palacio de la Luz la ins- 
talación de un comedor con ca- 
pacidad para más de 400 perso- 
nas que, por acuerdo especial 
con el Instituto Nacional de Ali- 
mentación, dará servicio de al- 


muerzo a funcionarios del Orga- 
nismo. 


En lo relativo a adqui- 
sición de materiales y equipos 
s destacable el volumen de las 
ljudicaciones y ajustes de pre- 
cios aprobados, por un total 
equivalente а U$S 38:575.000, 
lo que representa la máxima 
cifra que registra la actividad 
de los últimos años. 


Importante paso en la 
archa del Proyecto de Reorg: 
nización de la Administración 
Financiera del Organismo ha 
sido la culminación de la insta- 
lación física del nuevo compu- 
tador IBM/370 modelo 135. El 
equipo comprende, además de 
sus unidades básicas (256 K de 
memoria), una lectora de tarje- 
tas, dos unidades de cinta ma 
nética, ocho de discos, lectura 
óptica de documentos y dos im- 
presoras. La inversión realiza- 
da, incluído el acondicionamien- 


io físico del local, ascendió a 
U$S 1:650.000. 


El funcionamiento del 
equipo permitirá la implementa- 
ción definitiva de múltiples as- 
pectos vinculados а! citado 
Proyecto de Reorganización, 
entre ellos el procesamiento de 
de datos contables según más 
decuados planes de cuentas, la 
correcta administración de in- 
ventarios, la implantación defi- 
nitiva de nuevos procedimientos 
de facturación y cobranza de 
ciclo más ágil y cómodo para el 
usuario, etc, Durante 1976, con 
el asesoramiento de los Consul- 
tores Arthur Young & Co., se 
han registrado importantes 
avances en los mencionados as- 
pectos vinculados al Proyecto. 
Entre ellos cabe destacar la se- 
paración física y funcional de la 
facturación de servicios eléctri- 
соя y telefónicos, lo que consti- 
tuye un gran paso para la divi- 
sión U.T.E. - ANTEL al nivel 
de los servicios hacendísticos. 


En relación con el capi- 
tulo referente a aspectos econó- 
micos, financieros y patrimonia- 
les se mencionan algunas conclu- 
siones del Balance al 81/12/15, 
ültimo disponible a la fecha de 
redacción de esta Memoria. А di- 
ferencia del Balance 1974, el pre- 
sente refiere exclusivamente a 
U.T.E., con independencia de 
los estados correspondientes a 
ANTEL. A estos efectos, las au- 
toridades de ambos Organismos 
adoptaron oportunamente los 
criterios necesarios para la di 
tribución del Activo, Pasivo y 
Resultados. La distribución debe 
considerarse tentativa, a los só- 
los efectos de la presentación de 
los estados, por lo cual no impli- 


ca la definitiva asignación de la 
titularidad de los bienes, dere 
chos y obligaciones de U.T.E 
y ANTEL, 

Los ingresos por con- 
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servicios 


, traduc 


tipo de cambi 
medio para el à 
| a los U$S 81 millones. El 
precio medio del kWh vendi 
situó en U$S 0,040, valor 7,5 
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tra en c iciones de hacer 


te a sus obligaciones de corto 
plazo siempre que sus deudores 
n de alta realización. Es por 
surge nítidamente la 
necesidad de ajustar la cobran: 


ello que 


za del Sector Público, el que 
representa un 50% del total de 
deudores. 

En este sentido, im- 
portantes convenios de regula- 
rización de pagos han podido 
lograrse durante 1976 con casi 
todas las Intendencias Munici- 
pales. 


Cabe mencionar final- 
mente ciertas importantes va- 
riaciones porcentuales que reve- 
la la estructura de costos. Tal 
el caso del rubro Gastos Perso- 
nales que del 25% de participa- 
ción en 1974 baja al 19% en los 
costos correspondientes a 1975. 


Gentileza de la Comisión 


El ejercicio 1976, cuyo 
desarrollo describe la presente 
Memoria, abre para el Organis- 
mo una necesaria etapa de con- 
solidación institucional. 


Aseguradas las fuentes 
de generación eléctrica en el me- 
diano plazo a través de las 
obras hidroeléctricas que con 
decisión y esfuerzo el País en- 
cara, corresponde a U.T.E. hacer 
posible que la energía llegue 
puntual y adecuadamente a su 
consumidor final, de acuerdo a 
los crecientes requerimientos 
que el desarrollo nacional con- 
lleva 


Aprevechamients binaciona! de SALTO GRANDE (1890 MW). 


[ 


Estado 


976 
administradora del come 


La preparación para 
dicha tarea exige medidas de 
reestructuración, ordenamiento 
y ajuste en variados campos. La 
reorganización de la administra- 
ción financiera, las tareas de 
evaluación del personal y dimen- 
sionado de planteles necesaria- 
mente previas a la definición de 
una correcta administración de 
sus recursos humanos, la agili- 
tación de los procesos de adqui- 
siciones y la constante preocu- 
pación por mantener los adecua- 
dos niveles de ingresos y el 
saneamiento de sus finanzas, 
son claramente demostrativos 
del camino emprendido. 


2 DATOS ESTADISTICOS BASICOS 


a) Sistema Hidrotérmico 


Central Hidroeléct. Gabriel Terra 128 MW* 
Central Hidroeléct. Baygorria 108 MW 


Sub Total plantas hidrául. 236 MW 


Central Térmica J. Batlle TA 1 y 2 20 MW ** 
Central Térmica J. Batlle TA 3 y 4 100 MW 
Central Térmica J. Batlle ТА 5 88 MW 
Central Térmica J. Batlle TA 6 125 MW 


Sub Total térmico vapor 333 MW 


Central Turbogás Ing. Calcagno 


Grupo BBC 21 MW 
Central Turbogás Ing. Calcagno 
Grupo GE 10 MW 


Sub Total térmico turbogás 31 MW 
TOTAL SISTEMA HIDROTERMICO 600 MW 


b) Plantas diesel autónomas 
45 centrales 60 MW *** 


c) Total pot. instalada nal. 660 


Desde 1970 la planta se operó а una potencia 
nominal de 144 MW. Los resultados obtenidos 
han demostrado que tal valor es admisible en 
condiciones de sobrecarga pero inconveniente 
como régimen normal de trabajo de las tur- 
binas. Se retoma pues la potencia instalada 
original de 128 MW. 


Corresponde a máquinas de 1931. Se ha reducido 
prudentemente su potencia instalada original 
(50 MW) de acuerdo a las potencias efectivas 
promedio obtenibles en condiciones de funcio- 
namiento contínuo. 


Se ha reducido la potencia instalada total 
teórica (63 MW) computando solamente máqui- 
nas en uso y aquellas económicamente recupe- 
rables y en proceso de reparación. 


erada, comprada e intercambia 


Energ 


da - Totales de energía disponible 


a) Generación hidráulica 1:221.546 MWh 
b) Generación térmica 1:234.763 MWh 


Total generación Sistema | 2:456.309 MWh 


с) Generacion diesel 105.986 MWh 
d) Energia comprada (Brasil) 25.497 MWh 
е) Energía exportada еп 


intercambio (Brasil) 306 MWh 
Energía bruta entregada 
(uso int.) 2:587.486 MWh 
f) Consumos esenciales de 
la generación — 79.305 MWh 
TOTAL NETO ENERGIA 
DISPONIBLE 2:508.181 MWh 
Aumento respecto a 1975: 8.08 % 
а) MWh facturados: 2:071.799 MWh 


b) nümero de servicios eléctricos 
al 31/12/76 * 
Montevideo 423.593 
Interior 347.773 


Total 711.366 
Aumento respecto a 1975: 12.901 servicios 


a) Relación energía facturada/entregada 


bruta: 

2:071.799 
—— —— = 0,8007 
2:587.486 

b) Relación energia facturada/disponible: 
2:071.799 

0,8260 

2:508.181 

е) Relación cliente/agente 
711.366 Servicios 

“----- 86,29 

8.939 Funcionarios 


* Cantidades sujetas a ajustes. 


** Se atribuye a U.T.E. el 65 % del personal de los 
servicios de apoyo que al 31/12/76 permanecian 
aún indivisos entre U.T.E. y ANTEL. 


GENERACION Ү TRASMISION 


UInformación proporcionada por la Gerencia 
de División Generación y Trasmisión) 


8.1 Producción de energía en 
el Sistema Hidrotérmico 


Resultados 
del ejercicio 1976 


Potencia instalada: 600 MW 
Generación total: 2:456.309 MWh 
Aumento respecto a 1975: 7,95 % 
Carga máxima: 470 MW alcanzada 
el 7/9 a las 20:10 hs. 
Aumento respecto a 1975: 13,53 % 
Factor de carga anual: 59,3 


Cabe destacar que el 
funcionamiento de la 69 unidad 
térmica de la Central Batlle 
(máquina de 125 MW inaugu- 
rada el 30/9/75) permitió eli- 
minar la imposición de restric- 
ciones a los consumos eléctricos 
durante el ejercicio anual al 
tiempo que dió lugar a una muy 


fuerte economía de combustible 
estimada del orden de los U$S 
6 millones, que deriva no sólo 
del mayor rendimiento de las 
instalaciones sino del mejor 
aprovechamiento del agua dis- 
ponible. Este aspecto puede 
apreciarse parcialmente en el 
cuadro que se agrega, por com- 
paración de las generaciones tér- 
micas y los combustibles consu- 
midos en los años 1975 y 1976. 


3.2 Generación 
Trabajos realizados 


En 1976 se efectuaron 
los ensayos de recepción y ren- 
dimiento de la 6% unidad tér- 
mica y otros trabajos menores 
de construcciones, instalaciones 
complementarias y adecuación 
del predio circundante. 

Se ejecutaron revisio- 
nes importantes en las unidades 
térmicas 3, 4 y 5 de la Central 
Batlle, destacándose la inspec- 


Generación según fuentes, años 1972 a 1976 
(Sistema Hidrotérmico) 


Unidad 1972 


1973 1974 1975 1976 


Generación Hidráulica GWh 995 1.558 1.367 1132 1221 


Generación Térmica GWh 


Generación total 
Sistema 


Relación Hidráulico/Térmico 


Fuel oil consumido 10% 


1177 766 


085 


815 1143 1235 


GWh 2172 2322 2182 2215 2456 


2,03 1,68 0,99 


351 243 249 343 327 


NOTA: Información más detallada sobre Producción de Energia Eléc- 


trica еп el ejercicio 1976 se presenta en la Parte П 


Memoria. 


de esta 


diagrama de carga media anual 


OTTO 


qı ml иш 470 Ұй 


. 0 n " ищ 


сібп, герагасїбп у limpieza de 
los canales de toma у descarga 
del agua de refrigeracién, tra- 
bajo que no se hacia desde 1952 
por impedirlo las necesidades 
del servicio vinculadas a la falta 
de reserva de generación. 

Se realizó también un 
importante ensayo de magneti- 
zación del alternador de la uni- 
dad 4, por primera vez desde 
1956, año en que entrara en 
servicio. 

Por intermedio de una 
firma especializada contratada 
al efecto, se ejecutó un conjun- 
to de exámenes por ultrasonido 
de los ampaletados del rotor de 
baja presión de la 5% unidad así 
como de tubos de su caldera con- 
siderados críticos. El resultado 
puede considerarse muy satis- 


factorio por cuanto luego de 
7.371 horas de funcionamiento 
no han sido detectados indicios 
anormales. 


Participaciin de las Centr 
эчи. 


Obras realizadas 


3.3.1 Ampliación del 
Circuito Oeste - Norte 


Objeto de las obras: 

Aumento de la capaci- 
dad de transporte de energía 
desde la Cent: 
a Young, P 
Mercedes, para 

— las líneas existen- 
tes pasan a operar en 
en lugar de la anterior tensión 
de 110 kV. 

— Se duplica la ca- 
pacidad de transformación en 
EE. Terra, Young y Pay- 
sandú. 


— Se construye la 
nueva S.E. Salto, lo que permi- 
eliminar definitivamente la 


generación diesel en dicha ciu- 
dad. 

— Se instala un auto- 
transformador 150/110 kV en 
Mercedes, lo cual permite simul- 
táneamente mejorar la alimen- 
tación del Circuito Oeste Sur 
en 110 kV como alternativa al 
suministro único desde Monte- 
video. 

Realizado durante 1976 

— Puesta en servicio 
industrial de la nueva S.E. Salto 
en 150 kV — Potencia instala- 
da, 30 MVA — Inversión en 
equipos U$S 700.000. 

— Virtual finalización 
de las ampliaciones en S.E. Pay- 
sandú, Young y Mercedes — Ро- 
tencia instalada, 30, 5 y 53 MVA 
respectivamente. Inversión en 
equipos: U$S 1:500.000. 


Ampliación del Circui- 
to del Este 

Objeto de las obras: 
Mejorar rendimiento y 
ón de la tensión en la 


regul 


zona costera del este del país, 
mediante pasaje de 110 a 150 КУ 
de la línea Montevideo - Bifur- 
cación - Pan de Azúcar - Mal- 
donado. 


Realizado durante 1976 


Obras de infraestruc- 
tura necesarias para la remo- 
ión de las SS.EE. reducto- 
ras en los lugares antes men- 
cionados. Inversión N$ 250.000. 


3.3.3 Línea Central Gabriel 
Terra — Tacuarembó 


Objeto: Alimentar Ta- 
cuarembó Rivera desde la 
Central G. Terra a través de 
una línea en 1: e supri- 
mirán así las generaciones diesel 
autónomas en ambas ciudades, 


Realizado durante 1976 
Relevamiento planial- 
timétrico de la línea. 


3.3.4 Subestación Florida 

Objeto: C 
ciudad de Floric onas 
nas directamente a las lineas 
de 150 kV. entre G. Terra y 
Montevideo, independizando el 
suministro de su actual e insu- 
ficiente alimentación en 30 kV 
desde Las Pied 


Realizado durante 1976 
Estudios de nivelación 
y movimientos de tierra en el 
predio de la futura reductora. 
Recepción en el pais de equipos 
por un monto de U$S 500.000 


3.3.5 Linea Las Piedras - 


Aguas Corrientes en 
60 kV 
Objeto: Mejorar las 


condiciones del servicio a la 
planta de potabilización de 
aguas para la ciudad de Monte- 
video y el suministro eléctrico 
la ciudad de Canelone 

Realizado durante 19 

Montaje: de 
de la linea en un 
ción de ménsulas. 
N$ 450.000. 


76 
mástiles 
50% y confec- 
Inversión 


Equipos de comunica- 
ciones y de protección 


Objeto: Instalación de 


un sistema de telecomunicacio- 
nes para оре бп де Іа гей 
nacional de tr Incluye 
telemedida desde Cen 
principales estaciones d 
formación al Despacho de Car- 
gas. 


smisión. 


Realizado durante 1976 

Habilitación de un en- 
lace por onda portadora sobre 
linea de 150 kV entre Salto y 
Paysandú. 


Se instala un circuito 
para discado directo entre E 
andú y Montevideo. 
permitirá el enlace entre los 
Despachos de Montevideo y Ro 
sario (R.A.) de fundamental 
importanc a la interco- 
nexión binacional de sistemas 
litorales al Río Uruguay 
Inversiones: N$ 70.000 más 
U$S 100.000. 


3.3.7 Interconexiones 

y obras binacionales 

Durante 1976 se com- 
pletaron los pliegos y se proc 
dió al llamado a licitación para 
la unión Paysandú - Concepción 
(R.A.) en 150/132 kV., obra 
que permitirá materializar la 
interconexión de los sistemas 
litorales al Río Uruguay entre 
nuestro País y Argentina. Lue- 
go de analizadas las ofertas por 
la Comisión de Interconexión se 
resolvió en definitiva no adjudi- 
car ninguna de las presentadas 


al llamado. Una segunda сопуо- 
catoria se hará durante el pri- 
mer semestre de 1977. 

Por su parte, el Grupo 
e Trabajo de Salto Grande ha 
rrollado una intensa acti- 
i propia de la representa- 
ción de U.T.E. que inviste en 
lo relativo a la definición del 
equipamiento y condiciones de 
operación del sistema de 500 kV 
incluído en el aprovechamiento 
hidroeléctrico internacional de 
alto Grande (1.890 MW, en 
avanzada construcción). 


4| DISTRIBUCION DE ENERGIA Y 
GENERACION DIESEL AUTONOMA 


(Información proporcionada por la Gerencia 
de División Distribución de Energía) 


4.1 Servicios Eléctricos 
de Montevideo 


4.1.1 Extensión de los servicios y obra realizada durante 
1976 


Existente | Realizado 
ot 31-12-76 еп 1976 
Redes de 30 kV 


Estaciones reductoras 30/6 kV 33 — 
'Transformadores 30/6 kV 


10 que representa un aumento 
del 1,3 % respecto al айо ante- 
rior, Había pues un total de 
423.593 conexiones eléctricas en 
Montevideo al 31/12/76. 

Los 5.485 nuevos ser- 


Cantidad 76 2 vicios solicitaron una carga de 
Potencia kVA 543.000 11.500 26.559 kW, lo que hace un pro- 
Km cable subterráneo 30 kV 296 == medio de 4,85 kW por conexión. 
Teniendo еп cuenta 
Redes de 6 kV, que la máxima demanda regis- 
Subestaciones transformación 6/0.23 kV 1.757 103 trada el día 7/9/76 dió un total 
Transformadores 8/0.23 kV de 297.000 kW asignables a los 
— — — servicios de Montevideo, se con- 
Potencia А cluye que la carga máxima рго- 
да ае жоны ам rre RR ae medio por conexión fué del or- 
den de 700 W. 
Redes de baja tensión (220 V) 
8) Servicios generales 
Km. cable subterráneo 2.115 24.36 
Km. conductor aéreo 9:318 77.01 4.1.4 Fallas en redes - Indi- 
b) Alumbrado Público ces de falibilidad 
n Ey Ed қ E no Se resume en el si- 
т. conductor aéreo Қ д guiente cuadro el пйтего de 
c) Total a) + b) : 
Xm. cable subterráneo Ban пи mo jo indies de fallolidad 
Km, conductor aéreo 10.377 79.27 
comparados 1975 - 1976: 
4.1.2 Monto de las inversio- 
nes realizadas 
Totalizan U$S 1:414.000 Cable subterráneo Líneas oóreos 
más N$ 1:585.600. Por su parte, M? — fobilidad м tobilidod 
los trabajos de reposiciones in- Red folios 1976 197$ feos 1976 1915 
sumieron U$S 441.200 más N$ 
495.000. De 30.000 V. 51 0,12 - - — 
Cum ——— — 
4.1.3 Cantidad de servicios De 6.000 У. 210 019 022 136 091 0,86 
Se conectaron 5.485 
servicios nuevos durante 1976, De 220 V. 2216 1,17 21428 5,40 6,55 


Se define como indice 
de falibilidad al total de fallas 
anuales registradas por km. de 
línea trifásica en operación. 

Las reparaciones de 
fallas originaron importantes 
reposiciones de cables subterrá- 
neos y conductores aéreos. 

A continuación se de- 
talla las cantidades totales em- 
pleadas еп reparaciones de 
redes: 


incandescentes no corresponde 
a U.T.E.) se repusieron 25.868, 
lo que revela un índice de 0,96 
reposiciones por año y por lám- 
para instalada, índice muy bajo 
que indica un alto porcentaje de 
luminarias fuera de servicio co- 
mo consecuencia directa de las 
insuficientes partidas de lámpa- 
ras para reposición que U.T.E. 
ha recibido del Municipio de 
Montevideo. 


A ÁA A A — —— — — 


Redes de 
30.000 Y 
Cable subterráneo 
(metros) 843 
Conductor aéreo 
unipolar (т) = 


Бе averiaron 5 trans- 
formadores de 30/6 КУ con 
31.000 КУА y 19 de 6/0.23 kV 
con 8.740 kVA, los que hubo 
que reemplazar, 

Por su parte los trans- 
formadores reparados reingre- 
sados al servicio totalizaron 3 
unidades de 30/6 kV con 17.000 
kVA y 22 de 6/0.23 kV соп 
8.995 КУА. 


4 1.5 Otros aspectos desta- 
cables de la gestión 


Reclamos de clientes 
recepcionados. Total: 151.163, 
lo que indica un índice anual de 
reclamos por suscritor de 0,36 
valor considerado bajo e indicio 
de una red razonablemente efi- 
ciente. 

Reposición de lámpa- 
ras de alumbrado público. So- 
bre un total de 26.800 lámparas 
incandescentes instaladas (el 
mantenimiento de las 19.007 no 


olumbrado porticulor Redes de 
600v — 220v A. Público 
2.808 16.947 2293 
4572 93.002 46.420 


Presupuesto de am- 
pliaciones de redes formulados. 
951, para atención de 37.146 
kW de carga adicional solicita- 
da. Las cifras anteriores indi- 
can un alto promedio de 39,06 
kW por pedido indicativo de una 
elevada participación de solici- 
tudes industriales de relativa 
importancia dentro del total de 
presupuestos realizados. 

Proyecto .y .manteni- 
miento de locales de reductoras. 

Se proyectaron 96 sub- 
estaciones nuevas y 73 refor- 
mas o ampliaciones. Se dieron 
89 inspecciones finales de nue- 
vos locales. 

El trabajo sistemático 
de limpieza cubrió 586 subes- 
taciones. 


4.1.6 Recursos humanos 
А1 81/12/76 el Sector 


Distribución de Montevideo con- 
taba con 1.152 funcionarios o 


sea 138 menos (un 10,7 %) que 
al cierre del ejercicio anterior. 
Si se analiza la compo- 
sición de este personal puede 
comprobarse que los niveles ne- 
tamente artesanales cubren el 
69,8 % del total, los niveles téc- 
nicos inferiores el 14,8 % y los 
de mandos medios y superiores 
sólo el 3,3 %, cifra ésta que 
permanece muy por debajo de 
los niveles generalmente acep- 
tados como adecuados para una 
normal prestación de los servi- 
cios. Los funcionarios adminis- 
trativos (de todos los niveles) 
cubren un 12,1 % del total. 
Consecuencia de la 
continua desercién de recursos 
humanos es el aumento de su 
productividad, la que ahora al- 
canza a 368 clientes por agente. 
Es de destacar que es- 
te proceso no puede tener con- 
tinuidad en el tiempo más allá 
de limites razonables. Por cuan- 
to el personal faltante no puede 
reemplazarse sin previa capaci- 
tación, la captación de recursos 
deberá hacerse en el futuro se- 
gún un flujo continuo que por 
lo menos iguale al de bajas, de 
tal modo que la calidad y con- 
fiabilidad de los servicios ofre- 
cidos pueda mantenerse y supe- 
rarse, 
4.2 Servicios Eléctricos 
del Interior 
La información inclu- 
ye lo relativo a la gestión de la 
generación diesel en localidades 
aún autónomas del Sistema 
Hidrotérmico. 
4.2.1 Extensión de los ser- 
vicios y obra realizada 
durante 1976 
Los datos se esquema- 
tizan en el cuadro siguiente: 


El monto de las obras 
ejecutadas durante el afio re- 
presenta, a valores actualizados 
al 31/12/76, unos N$ 21:350.000 
equivalentes a U$S 5:350.000. 


4 2.2 Aspectos generales 
del ejercicio 1976 


Se ejecutaron 2.447 
presupuestos para servicio a 
5.020 nuevos suscritores con 
una carga total autorizada de 
22.771 kW. 

Entre estas ampliacio- 
nes y los nuevos clientes conec- 
tados a redes ya existentes, se 
atendían а! 31/12/76 unos 
347.773 servicios incluídos los 
de alumbrado público a 174 lo- 
calidades. 


4.2.3 Electrificación rural 


496 de los presupues- 
tos mencionados anteriormente 
corresponden al suministro eléc- 
trico a 1.029 nuevos suscritores 
del medio rural, con una carga 


"autorizada de 4.991 kW. 


Otros 67 clientes fue- 
ron conectados a redes ya exis- 
tentes. 

La obra de electrifica- 
ción rural realizada durante 
1976 totaliza 420 km. de líneas 
de medias tensiones, 116 km. de 
redes de 220 V y 390 subesta- 
ciones y puestos de transfor- 
mación. 

Entre los trabajos ru- 
rales efectuados merece desta- 
carse las electrificaciones en las 
zonas de Paso Candil, Departa- 
mento de Florida (35 servicios), 
de Cuchilla del Perdido, Depar- 
tamento de Soriano (47 servi- 
cios) y la alimentación a Pie- 
dras Coloradas desde Guichón, 
Departamento de Paysandú, a 
lo largo de 40 kms. de las rutas 
nacionales 25 y 90. 

4.2.4 Principales trabajos 
realizados 

— Ampliaciones en re- 
ductoras 80/6 о 30/15 kV de 
Cantegril (3 MVA adicionales), 
Maldonado (2 MVA), Rincón de 


la Bolsa, San José (3 MVA), 
Casupá, Florida (0,5 MVA) y 
estaciones A y B del anillo de 
la ciudad de Paysandú (5 
MVA). 

— Reparación y ге- 
formas en reductoras 30/6 o 
30/15 КУ en Las Violetas (De- 
partamento de Canelones), Ro- 
sario, Colonia, Carmelo y Tala. 

— Reparación de re- 
ductoras para servicios de OSE 
en Aguas Corrientes y Laguna 
del Sauce, 

— Aumento de sección 
y cambio de aislación (para fu- 
turos 60 kV) en la línea Bifur- 
cación - La Floresta. 

— Cambio de sección 
еп 1а línea de 30 kV entre Du- 
razno y Trinidad. 

— Construcción del A- 
nillo de 30 kV de Salto. 

— Reparación de la 
línea de 30 kV entre Pan de 
Azúcar y Piriápolis. 

— Refuerzos de la ali- 
mentación en 6 kV a la Penín- 
sula de Punta del Este (2 nue- 
vas troncales), San Rafael, Las 
Delicias y Pinares. 

— Redes para servicio 
de las viviendas del obrador de 
la futura Central Hidroeléctrica 
de Palmar. 


4.2.5 Generación diesel 

autónoma 

e interconexiones 

fronterizas 

La generación diesel 
alcanzó en 1976 a 105.986 MWh 
lo que representa un 7,97 % de 
aumento respecto a 1975. 

Al 31/12/76 funciona- 
ban en el País un total de 45 
centrales con una potencia ins- 
talada nominal de 63 MW. Du- 
rante el año se suprimieron las 


Cerro Cha 
los que pasaron 
alimentados, a tr 


conveniente- 
mente reequipada 
También dejó d 
a pequeña central de 
ntendida desde 


que se inauguraron s 
A partir del 18 


lidad ha podido finalmente con 
cretarse, 

Las compras de ener- 
gia a Brasil en las ciud: 
fronterizas de Artigas y Rivera 
representaron en 1976 un total 
іе 25.497 MWh (9.92 % 


ento respecto al a 


Durante е! 


ejercicio ha proseguido 1 


pasado 

itre 
ga de energía diesel al Chuy 
brasileño MWh) 
al convenio ntercam 


ún vigente 


base 


lance nulo 


Como principales obras 


realizadas en relación a la gene- 


ación diesel cabe ncionar la 


instalación de dos grupos Allen 
transportables de 1.500 kW ca- 
da uno en Rocha y otras dos 
unidades iguales en Tı 
bó. También se ha reacondicio- 
nado totalmente un grupo Fiat 
de 3.000 kW instalado en la cen 
tral de Trein El monto 
total de los tres trabajos men 
cionados endió a U$ 
1:350.000 más N$ 152,000, 


uarei 


y Tre: 


ESTADISTICAS SOBRE PRODUCCION 
Y VENTAS DE ENERGIA ELECTRICA 


ик! 
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generación discriminada por central 
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1500 250 
2000 cy 3 
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"н Total Sistema Total 
сөн бөз әс теш Central леш Wirotirmie Centrales Sistema 
on Batlle Térmica Baygorris Неби» Nacional Diesel + Diem 
Entro 71.490 5 - na бє — 5660 15.06 129.805 ялы 197.989 
Febrero 95.40 - no эв 46156 45.054 19.220 185.321 7,145 193,066 
Marto 141.940 - - ms — 1928 24.025 5.216 195.216 8.257 203,453 
лый 132.380 - - 192.380 — 25494 31467 яға 157.341 алы 196.125 
Mayo 15327 - - 13727 22.046 38.036 70.082 208.309 9.135 217,944 
Junio 101.60 - % 101.620 59.977 6»90 — 123.947 225,567 9.395 2.90 
ше 128.475 - - 128.475 4590 sin от 251.522 9.800 241.32 
Agosto. 95.100 - 60 95160 60620 6102 139.70 224.864 9.583 24,447 
Setiembre: LI “ so 79.985 66.957 60346 127.303 207.226 8.826 216.112 
Octubre mawo 28 - 92.6558 57.090 52335 110.325 202,963 ле zi 
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Total 123475 м5 ы5 — 12943 604.707 бєз 12156 2.456.309 — 105985 — 2.562.094 


generación neta (ачаг servicios esenciales de la generación) 


Central Central Turbogas Total Central Central Total Total Total 
т MWh Тетееік. CALCAGNO Centrales Неее. ниге Centrales Sistema Centrales. Generación 
к BATLLE — BBC Gema Тете TERRA — WAYGORRIA Ниш. Midrotirm. Du Mila 
Ene. өзе — 9 6.367 вар 5.59 117.948 184,315 7.15 192.090 
ғ». 9.96 es - 9n Asse олы 7.868 19.29 7.63 186.602 
Mar. 34956  — - 134.936 19.069 29.851 52.520 187.856 7.827 195.683 
Av. xsn — - 125.719 2:06 na 54.60 180.320 3.357 188.677 
May. wma - - 131,683 31,827 37.833 69.660 201.343 8.670 20.03 
de. 95956 9 - 95.965 9.751 6.01 123.442 219.407 8.908 225.918 
м, mss — - 121.955 ase] 50.855 102.510 224.465 9.333 23.798 
^ ma s - 59.69 ame өле 129.206 218.896 9.004 221.990 
E изо as E 74,903 65709 6105 126,854 201.757 ss 210.158 
ба. CAS 228 87.390 57,808 52.10 109.948 197.338 8.392 205.670 
Nor. өліп 7 а es Aa 56.56 120.997 190.880 5.081 198.961 
Dic. smo 3 - 76.805 w BMS 19.668 196,473 в. 205.054 
Toul — 13640 922 мз 1165.6 — 6235 6429 1.216600 23825 1039 — 24851 


consumo de combustibles 


CENTRAL BATLLE шысы Total GEASA CENTRALES DIESEL 

ert Plana А Planta В 5" Шей. 6* Un тш CAGNO pe moD inl od бө о! 

Toa, Tee. Ton. те Ton. те Tw. Ten Litres КА С 
Car. мз 66 cw — 72 i2 м — 20.22 7.800 1732.278 90.709 
n 195 вш өл — 7.99 зап — n9 эз 25.925 = 2516.542 900.824 
Mar т — 783 ns — 1490 жаз 16 6 35.565 - 1416.055 918.568 
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Mey. эз — 9859 — 11:5 шз — 3549 - 35.603 - 1561.66 985.496 
m м som 9.36 — 939 п м э 27.292 - 1955.00 1554472 
ш 9 968 156 1297 300 л — 33.261 - 199.89 1197.56 
һи. 15 төз 9.06 890 — 2569 0 ё 25.866 - 2031.085 152.806 
Set " тө тош 735 2.03 w жю 2.270 23.50 1347751 | 1965138 
[3 22% өні 1050 2319 - 23.318 39.996 1445.295 974.862 
1 3 m зал эю 2047 15 з 20.550 звад 1744.40 — 1922146 
ie. zo 10.06 iss п зай ш 2 23.328 - 1912.620 — i249 
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FUEL OIL — RENDIMIENTO Y CALORIAS 
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бє се ме аб йы det 


7621 7446 7278 7296 729) 7316 73.99 
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ru tin rm ine а) oas ой оли олю оё 
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parte 111 SERVICIOS DE APOYO COMUNES A U.T.E. Y ANTEL 


| ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS AUXILIARES 


lintormación proporcionado por la Gerencia 
de la Division Servicios Auxiliares) 


1.1 Obras de Arquitectura 
Las obras realizadas 
según los casos por Contrato 
o por Administración, repre- 
sentaron una inversión de N$ 
3:126.828 la que se descrimina, 
de acuerdo al destino de los edi- 
ficios, según el cuadro adjunto: 


Detalle de obras para Servicios 
de Apoyo: 


Corresponden a traba- 
jos realizados exclusivamente 
por Contrato en el Departamen- 
to de Montevideo por N$ 500,709 


1.2 Actividad en Talleres 
Generales 


Considerada en su to- 
tal, la actividad del ejercicio 
1976 se discrimina de acuerdo 
al cuadro adjunto: 


La producción incluye 
el trabajo de las Secciones: 
Procesos Tecnológicos (Tecno- 
logía, Mecánica, Herrería, Bron- 
сегіз, Metalizados, Compresores 
y reparación Máquinas de Es- 
cribir), Procesos Metalúrgicos, 
Cerámicas y Construcciones en 
Madera (Fundición, Modelos, 
Carpintería, Tornería y mante- 
nimiento de Aire Acondiciona- 
do), Electricidad (Bobinados, 
Tal e Instalaciones) y 
Otros varios. 


Obras para U.T.E. N$ 1:038.227 
Obras para ANTEL N$ 1:587.892 
Obras p/Servicios Apoyo N$ 500.709 

Total N$ 828 


Detalle de las obras destinadas a. U.T.E.: 


p/Administ, p/Contrato Totales 
м NS NS 

Montevideo 318.297 530.854 849.151 
Interior 114.438 74.638 189 076 
Total 432.735 605.492 1:038.227 

Producción para U.T.E. N$ 1:488,304 

Producción para ANTEL N$ 337.452 

Produccién p/Servicios Apoyo N$ 1:215.994 


Total N$ 


1.3 Producción de Columnas y Postes 


La actividad de la Fábrica de Columnas en 1976 
puede resumirse así: 


Cantidad N$ 
Columnas de hormigón centrifugado 19.629 3:082.788 
Tratamientos de postes de madera 8.771 282.705 
Destino de la producción 
Columnas Postes 
retiradas retirados 
U.T.E. 14.968 2.943 
ANTEL 4.072 2.520 
TOTAL 19.040 5.463 


1.4 Locomoción y Talleres 
de Autos 


La labor de 
ciones, incluyendo la activida 
de los talleres de automóviles 
en sus sectores de Me 5 
Pintur roceria y Tapiceria, 
s cifras siguientes: 


Trabajos en Talleres de Autos 


Se repararon y regula- 


ron 


mbién 46 aparatos eléc- 


tricos, se realizaron 1.250 tareas 
de relojeria y se 
6,311 


general, excluídas tomas de con- 


procesaron 


de fotografía 


trabajos 
sumos telefónicos. 


N$ 414.711 


Trabajos de mantenimiento operativo 


en garajes 


Toda esta tarea fue 
realizada para U.T.E. por estar 
ya separada la actividad de Lo- 
comoción de ANTEL. 


1.5 ре 


tamento de Ensayos 


Labor realizada por la 
Sección Electrotecnia: Total 
4.762 trabajos, incluyendo 1.200 


ensayos de transformadores de 
potencia, 412 ensayos de condu 
tores eléctricos è 
materiales para instala 


eléctricas y 
de interruptor 
carga. 


regu 
limitadores de 


Labor realizada por la 
Sección Control de Medidores 
Total: 65.289 trabajos, inclu- 
yendo la regulación de 2 
aparatos, el ajuste de 23.558 y 
el examen y verificación de 
otros 6.239. 

Otros trabajos: 

Sección Química: 
ensayos diversos pri 


análisis 
cesados. 


Sección Técnica: 537 
trabajos de reparación y regu- 
lación de aparatos no eléctricos 
y mantenimientos diversos. 


N$ 165.125 


TOTAL N$ 759.836 


Dentro de este conjun- 
to, el Departamento de Ensayos 
ado para ANTEL: 


de la Sección 
ctrotecnia. 
130 anális de la 
Química. 


135 trabajos de la Sección 
Relojería. 


42.122 trabajos de la Sección 
Fotografía incluído aquí el total 
de negativos y ampliaciones 
correspondientes a las tomas de 
consumos telefónicos de Capital 
e Interior. 


1.6 Trabajos de Ingeniería Civil 
y Agrimensura 


Son destacables los 
trabajos que ha realizado en 
1976 el Departamento de Inge- 
niería il dentro del conjunto 
de obras de ampliación del Cir- 
cuito del Este en 150 kV entre 
Montevideo y Maldonado. Se 
cita: 
S.E. Pan de Azúcar: Movimien- 
tos de tierras, fundaciones y 
montaje pórticos de hormigón, 
etc. (trabajos terminados). 


£ Maldonado: Movimientos 


de tierra 
ticos de 


construcción de pór- 
hormigón, 


muelle y 


vías para des 
de trans 
S.E. Bifurcación 
con maquinaria y equipo en la 
construcción del parque de in 
temperie. 

El Departamento de 
Cálculos Estáticos ha desa 
Ilado sus habituales t 
pecíficas en materia d 
estructurales, a: 
inspección de obr: 

Entre los trabajos rea- 
lizados para U.T.E. se cuentan 
diversos estudios de estr 
para nuevos edificios de sub: 
estaciones (entre ellos el de la 
reductora 150/30 kV de Florida 


iras 


Edificio del Sect 


y el muevo edificio para 
estación 30/6 kV N? 10, ubicada 
en Carrasco), cálculos estruc- 
turales para ampliaciones 
modificaciones de locales para 


diversos usos, cálculo de las 
fundaciones de la línea de 60 
kV Las Piedras - Canelones 


Aguas Corrie 
y asesoramientos \ 

Para ANTEL el De 
partamento ha trabajado entre 
əs estructu- 


ites, inspeccione 
arios, ete. 


otros, en los estu 
rales y de fundaciones para las 

roondas en mi 
gón armado ubicadas en Atlán- 
tida, Cerro de n Antonio, 
y Rocha 


torres de 


Maldonado, Florids 


La Sección Topografía 
ización, durante 1976, 
amiento planialtimétri- 
a en 150 kV 


dió fin 
al relev 
co de la futura lini 
entre Central С. Terra y Тас 
rembó (137 km). Se diseñó y 


amojonó el trazado y se levan- 


taron los correspondientes pla- 


nos parcelarios 


También se procedió 


a la confección de los planos 
parcelarios del tramo en 150 kV 


en territorio del 


que integrar 
País, la futura intercone 
internacional Paysandú - ( 


cepción (R. 


ión 
n 


2 ASUNTOS DE PERSONAL 


(Información proporcionado por la Gerencia 
de lo División Personal) 


2.1 Separación 
U.T.E. - ANTEL 


Es de destacar que en 
el correr del ejercicio 1976 y 
dando cumplimiento a las dispo- 
siciones contenidas en la Ley 
N? 14.235 del 25/7/74 relativa 
a la creación de ANTEL, se 
dió un fuerte impulso a la di- 
visión del personal que integra 
los cuadros de los Servicios de 
Apoyo comunes a ambos Orga- 
nismos. 

En aplicación de esta 
política se procedió, por Reso- 
luciones del 15/11,76, a des- 
glosar de U.T.E. la parte adju- 
dicada a ANTEL en diversas 
dependencias como por ejemplo 
los Departamentos Jurídico y 
Notarial, la Sección Prensa y 
Relaciones Públicas, la Secreta- 
ría del Directorio y la División 
Personal (con excepción del 
Cuerpo Médico y Servicios 
Anexos y la Sección Intenden- 
cia que quedaron para ser con- 
siderados en una instancia 
posterior). 

Por Resolución del 
3/12/76 se dispuso también la 
incorporación a ANTEL del De- 
partamento Gráfico e Imprenta 
con la totalidad de su personal, 
maquinaria, equipo, muebles y 
ütiles. 

En todos los casos 
mencionados quedó decidido que 
la incorporación presupuestal a 
ANTEL se haría efectiva en 
fecha 1? de enero 1977 sin per- 
juicio de su pase inmediato a 
prestar funciones exclusivamen- 
te para dicho Organismo a par- 
tir de las respectivas resolucio- 
nes de separación. 


2.2 Datos generales de la gestión realizada 
El número total de funcionarios al 31/12/76 se discrimina así: 


Personal exclusivo de U.T.E. 
Presupuestado: 3.943 
Extra-Presupuesto: * 2.401 
Becarios UTU: 497 

Total U.T.E. 6.841 


Aumento respecto al 31/12/75: 18 


Personal de Servicios de Apoyo comunes a U.T.E. y ANTEL 
incluidas Secretarias de Directorio ** 


"Total Servicios Apoyo, etc. 


3.228 


Disminución respecto al 31/12/75: 216 


Parque de Vacaciones: 


323 


Aumento respecto al 31/12/75: 5 


© El personal “extropresupuestado” incluye cargos “a término”, plazos fijos, contro- 
Todos, limpiadores contratados а tiempo parcial, etc. 


** Integra el grupo “servicios de apoyo" las reparticiones que al 31-12-76 permo- 
necian ойт Indivisos entre U.T.E, y ANTEL así como oquellas otros cuya efectivo 
Incorporación presupuestal о ANTEL se efectuoria recién о partir del 1-1-77. 


En términos generales 
cabe destacar que la Gerencia 
de la División Personal movili- 
zó en 1976 una cantidad supe- 
rior a los 17.500 expedientes. 

Un total de 1.775 asun- 
tos fueron resueltos directamen- 
te por la Gerencia en uso de sus 
atribuciones. Se elevó a conside- 
ración del Directorio un total de 
56 relaciones con un contenido 
de 691 asuntos. 

Otros 200 expedientes 


fueron a consideración superior 
por vía directa. 

Además del trabajo 
permanente antes mencionado 
la Gerencia actuó en el estudio 
y fundamentación de diferentes 
asuntos entre los cuales se des- 
taca todo lo relacionado con las 
promociones al personal de 
acuerdo a reglamentaciones vi- 
gentes. En esta tarea: 

— se elevaron 15 pro- 
yectos de promociones. 


-- fué considerada la 
situación de 1.576 funcionarios, 
entre los cuales 1.007 resulta- 
ron promovidos. 

— se originó la posibi- 
lidad de supresión de 627 car- 
#08 vacantes. 

Los beneficios sociales 
al personal respondieron en 1976 
al siguiente detalle: 


Trámites jubilatorios Iniciados 
Jubilaciones producidas 


Beneficios especiales de retiro liquidados 
123 (U.T.E. más ANTEL) 


Primas por enlace: 


Los referidos cursos 
abarcaron diversas áreas de ac- 
tividades del Organismo, fun- 
damentalmente las referidas a 
distribución de energía y algu- 
nos servicios de apoyo. 

Participaron 155 fun- 
cionarios de Montevideo y del 
Interior en los 17 cursos efec- 
tuados. Los mismos estuvieron 


Primas por nacimiento: 452 (U.T.E. más ANTEL) 


Los beneficios por Ho- 
gar Constituído alcanzaron en 
1976 a 9.250 funcionarios, Los 
de Asignación Familiar a 10,221 
beneficiarios hijos de funcio- 
narios. 

2.3 Capacitación 
Las actividades cum- 


plidas durante 1976 se resumen 
en el siguiente cuadro: 


Nivel y curso 


Nivel medio 
Supervición 


Nivel operativo 
Administración de personal 
Básico de electricidad 
Básico de instalaciones interiores 
Soldadura eléctrica y autógena 
Electrónica industrial básica 


Reglamento Instalaciones interiores 


Totales 


ол. ANTEL 
294 126 
221 109 
180 89 
a cargo de instructores de 


Las horas/hombre des- 
tinadas a capacitación ascendie- 
ron a 16.080. 

2.4 Servicios Médicos 

Las certificaciones mé- 
dicas por enfermedad ascendie- 
ron en 1976 a un total de 11.653 
casos, con 72.114 días de ina- 


Duración 


1 30 hs. 19 
1 40 hs. 18 
4 120 hs. 38 
1 120 hs. 12 
4 70 hs. 21 
3 120 hs. 19 
3 180 hs. 28 


17 680 hs. 


sistencias autorizadas. 


El sector Asistencial 
registra a su vez los siguientes 
totales de casos atendidos: 


LI MI 


Policlínica Odontológica 4.632 
Policlínica Ginecológica 083 
Policlinica P. de la Luz 470 
Servicio de Practicantes 2.10 
Servicios de Enfermeria 7.158 


La actividad asisten- 
cial se complementó, en los ca- 
вов necesarios, con 346 interven- 
ciones y estudios de especialis- 
tas externos al Organismo. 

Por este concepto se abonó 
N$ 10.320. 

Continuó durante 1976 
la vigencia del sistema gratuito 
de atención quirürgica y trau- 
matológica a funcionarios y fa- 
miliares. Esta actividad se resu- 
me en el siguiente cuadro: 


Func. asistidos no operados 
Fam. asistidos no operados 


804 
434 


Total asistidos no operados: 1.238 


Funcionarios operados 246 
Famlllares operados 195 
Total operados: 441 


2.5 Seguridad Industrial 

La Seccién Seguridad 
Industrial, dentro de los come- 
tidos que le son especificos, ha 
desarrollado durante 1976 la si- 
guiente labor: 


Estadistica е investiga- 
cién de accidentes — Se produjo 
en el ejercicio un total de 769 
accidentes (U.T.E, 421, ANTEL 
192, Servicios de Apoyo 156) lo 
que representa una disminución 
de 16 respecto al año anterior. 
El Indice de Frecuencia oscila 
alrededor de 31, algo menor que 
el de 1975. Se registraron en el 
período 5 accidentes mortales 
(U.T.E. 3, ANTEL 2). 

La investigación de ас- 
cidentes alcanzó a 417 casos, lo 
que representa un 54.23 % sobre 
el total. 

Cursos de seguridad 
realizados — Se intervino en 
cuatro de los cursos dictados en 
el Centro de Capacitación de 
U.T.E. tratándose temas relati- 
vos a Seguridad Industrial por 
un total de 25 horas en cada 
curso. 


También se desarrolla- 
ron actividades en los liceos pû- 
blicos de Solymar (clases sobre 
Seguridad con asistencia de 120 
personas entre alumnos, profe- 
sores y vecinos) y № 18 de la 
Capital (clases de respiración 
artificial con asistencia de 400 
personas). 


ra 1а Asociación 
Uruguaya de Seguridad se rea- 
lizaron dos cursos para supervi- 
sores de empresas. 

Respiración artificial y 
vacunación antitetánica — Co- 
mo es habitual, se realizaron de- 
mostraciones de Respiración Ar- 
tificial en los cursos en los cua- 
les se tomó intervención, como 
útil complemento de las nociones 
generales sobre riesgos eléc- 
tricos impartidas. Recibieron 
adiestramiento unas 500 per- 
SONAS. 


Se aplicaron durante 

1976 un total de 1.529 dosis de 

vacunación antitetánica (prime- 

ras y segundas dosis y refuer- 
тов). 

2.6 Convenios entre U.T.E. y la 
Oficina Nacional del 
Servicio Civil 

Evaluación de cargos 
Se ha realizado durante el ejer- 
cicio 1976 una parte muy sus: 
tancial de la tarea de evaluac 
de la totalidad de los cargos de 
de la Administración según Con- 
venio suscrito en noviembre de 

1975 con la ONSC del cual y 

se diera noticia en la anterior 

Memoria. 

Los trabajos finaliz 

ron a mediados del año 1977 y 

se complementarán con un rele- 

vamiento censal del personal. 
Dimensionado de plan- 
teles — Paralelamente al desa- 
rrollo del Convenio antes men- 
cionado, durante 1976 se efec- 
tuaron contactos con la ONSC 

a efectos de realizar, en forma 

conjunta, un estudio de la ac- 

tual estructura administrativ 
las funcione: 
cada una de la 

así como la carga de trabajo у 

el personal requerido por los 

servicio: 


y actividades de 
5 áreas de U.T.E. 


Dichas conversaciones 
se concretaron en un nuevo 
Convenio U.T.E. - ONSC que 
prevé realizar dicho trabajo du- 
rante el próximo año 1977. 

2.7 Contratación de personal 


para ejecución de obras 
incluídas en Convenio con 
DINAVI 

El 8/10/76 se suscri- 


be un Convenio con la Dirección 
ional de Vivienda (DINAVI) 


para solucionar las dificultades 


que se venían presentando en 
relación con la provisión de 
servicios eléctricos a los con- 
juntos habitacionales del Plan 
Nacional de Vivienda, 

El Convenio dió origen 
a una nueva modalidad de con- 
tratación del personal requerido 
por U.T.E. para la ejecución 
acelerada de los trabajos. La 
contratación se hace entre per- 
sonas aptas, de no más de 30 
años de edad, por un lapso ori- 
ginal de un semestre prorroga- 
ble mientras duren las obras pa- 
ra las que exclusivamente se 
contrata. 

La remuneración por 
todo concepto, incluyendo jor- 
nada de trabajo de ocho horas 
continuas o discontinuas, diur- 
nas o nocturnas y sistema de 
turnos rotativos, es la equiva- 
lente al salario mínimo nacional, 

El personal incorpora- 
do por este sistema tiene dere- 
cho a beneficios sociales, licen- 
cias anuales o por enfermedad 
y 13er, sueldo, 


ADQUISICION DE MATERIALES Ү EQUIPOS 


Informacion proporciona: 
de División. Abastecimientos) 


por la Gerencia 


3.1 Compras en el exterior 


раға U.T.E. para ANTEL Total 
Licitaciones públicas 75 14 89 
it. restringidas 17 5 22 
Pedidos de precios 10 8 18 
TOTALES 102 27 129 
3.1.2 Contrataciones estudiadas 
Para ОЛЕ. Para ANTEL 


Adjudicaciones 115 por N$ 92:899.757 27 рог N$ 4:515.636 
Ajustes de preclo 127 por N$ 17:193.166 57 рог N$ 12:688.323 
TOTALES 242 por N$ 110:092.923 84 por N$ 17:203.959 


En resumen, entre con- 


Я 2 3.1 3 Operaciones definitivamente realizadas: 
trataciones y varios otros соп- 

ceptos se ha estudiado un con- Е ^ 

К ) T 

junto de 375 asuntos Destino U.T.E. — — 


en plaza еі exterior 
Las adjudica в y Concepto NS U$S 
aprobados totalizaron 
6.882, aproximada- Ordenes de compra emitidas 194:123.022 — 7:682.208 
mente equivalentes а U$S Facturas tramitadas para su pago  190:449.409 19:292.928 
38:574.813 si se convierten al i : 
к А 0 г D ў Licitaciones Compra: 
tipo de 1 U$S — N$ 3,30, tasa — NAE apa do 
aceptablemente representativa Concepto NS uss 
para el ejercicio. = > 
ste monto sitúa el vo- Ordenes de compra emitidas 4:047.152 — 9:622.216 
racione b Facturas tramitadas para su pago  10:478.823 7:877.148 
en el m 
rismo que registra 
de los últimos años 
E каш 755 Durante 1976 se han 
۸ Equivalentes U$S А y - 
2 Ше тіс NE — ақ denunciado importaciones por 
1971 U$S 16:663.086 (U.T.E. U$S 
1972 6 ANTEL U$S 
1973 19:885.592 21) 
1974 20:479 3.2 Gestión de Proveeduría 
1975 28:757.001 El Sector Proveeduría, 
1976 38:574.813 al que, entre otras funciones, 


tiene a su cargo la ejecucién de 
las compras en plaza de menor 
monto, ha realizado a su vez La Sección Almacenes 
4,488 convocatorias por el régi- 1976 una en- 
1 de Concurso de Precios meladas 
09 invitaciones a proveedo ehiculos. 


total de 
materiales en 


cui as), totalizando emi Por su parte el Dep: 

res de órdenes de compra por {г to de Despacho de Mer: 
N$ 11:869.689 corres- caderias totaliza 208 despachos 
pondientes a por N$ importaciones correspondien- 
8:540.680 y 867 a (TEL tesa 5.056 toneladas brutas, por 
por N$ ambién un monto de U$S 14:649.885 
realizó 2 El detalle es el siguient 
gida 


ateriales recupe- Para U.T.E Para ANTEL 
rados vendidos (chatarras de 
hierro, cobre y plomo, envases, 
papel, cubiertas, etc.) se ha per- 
cibido N$ 134.179 por parte de 


de despacho: 110 


REORGANIZACION DE LA 
ADMINISTRACION FINANCIERA 


4.1 Consideraciones 
preliminares 


El proyecto de Reor 
zación de la dministración 
nciera del Organismo se 
arrollando desde 19 
һа (salvo la inter 


venido ¢ 


а la fe 


operada desde marzo a 
bre 1975) con el concu 
firma Consultora Arthur Young 


& Co. Dichos servicios están 
previstos finaliz 3 

Cabe ialar que al 
reiniciar su actividad la firma 
Consultor: 


acordó con el О 
nism un plan de puesta 
marcha de aplicaciones ү 
que comprende las а 
relacionadas con 


versión realizada 
acondicionamiento 


local, 


4.2 Aspectos m 
avance del 
durante 1976 
Durante el ejercicio 

gistrado 
rollo del Proyecto. 
to un 
las principales ге 
cumplidas 


A fines de 1976 se ha 
ado la instalación de un 
or ІБМ/2 
modelo 135, de gran caps 
de procesamiento de datos 

A las unidades bá 
del equipo (256 k de memo 
se agre una lectora de tar- 
j unidades de cinta mag- 
nética, 8 de discos, lectura 
óptica de documentos y 2 im- 


talarse en Montevideo е In- 
terior. 


4.2.2 Facturación - 

Cobranza 

En dicho Sector cabe 
señalar que en lo que respecta 
al sistema de Facturación y Con- 
trol de Cobranzas, las activida- 
des de aná y programación 
se han venido realizando de 
conformidad con los programas 
formulados oportunamente. 

En cuanto al Plan Pi- 
loto (Radios 1 al 21, Península 
y Centro de Montevideo) el 
mismo sigue desarrollándose 
dentro de las pautas establecidas 
a exten- 
radios de la 


y se está estudiando s 
otros 


sión a 
ciudad. 


eñalar que hacia 
fines del o, se produjo 
la separación fisica y funcional 
del ex-Departamento de Factu- 
ración, de tal modo que las 
áreas correspondientes a los 
servicios eléctric telefónicos 
han quedado perfectamente de- 
finidas. Es constit ye dentro 
de la Di enda, un 
so para la stes va se- 
ANTEL. 
n ide Corte: 
s por la Div 

Hacienda 

El Control de Cortes 
y Retiros y de Deudores Moro- 
808 ya introducido en el Ejer- 
cicio 1975, ha requerido, para 
una mayor efectividad, de cier- 
tos ajustes entre los que cabe 
citar el traslado de la función 
de "Cortes y Retiros" a la 
Gerencia de Sector Comercial de 
la División Hacienda, Dicha 
función era ejercida hasta ese 
momento por la Gerencia de 
Sector Distribución. 


1.2.4 Liquidación del Presu- 
puesto al Personal 
En cuanto al área de 
liquidacién de haberes, se han 
desarrollado actividades de aná- 
lisis y programacién de acuerdo 
con las previsiones reali; s 
para incorporar los nuev: 
temas de liquidación al Equipo 


4.2.5 Administración de 

Materiales 

Han finalizado las ac- 
tividades de análisis de la apli- 
сасібп en que habrá de operar 
el sistema y su incorporación al 
procesamiento en el Equipo 
IBM 370/135. 

Durante el Ejercicio 
1976, se procedió a realizar la 
toma de inventarios de los de- 
pósitos de: Imprenta, Arqui- 
tectura, Fábrica de Columnas, 
Ensayos y Distribución de Mon- 
tevideo. 


"as 


5 ASPECTOS ECONOMICOS 
FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 


(información proporcionada por la Gerecia de 

División Hacienda). 

5.1 Aspectos destacables de la 
gestión 


5.1.1 Registraciones 
contables 

Durante el ejercicio 
1976 se preparó un intenso y 
concreto programa de activida- 
des con el fin de actualizar la 
contabilidad correspondiente a 
los ejercicios 1975 y 1976. Debe 
señalarse que en los mismos se 
comienza a aplicar ya un nuevo 
Plan de Cuentas, provisorio del 
que fuera diseñado en el Proyec- 
to de Reorganización de la Ad- 
ministración Financiera y que 
contempla la apertura de las 
registraciones contables para 
U.T.E. y ANTEL. 

Se incluye en la pre- 
sente Memoria información 
emergente del Balance General 
1975, culminado el 31/8/77. 
Está igualmente previsto que el 
Balance General 1976 quede 
terminado antes de finalizar el 
año 1977, momento a partir del 
cual la emisión de Balances se 
producirá regularmente durante 
el primer semestre posterior al 
cierre del ejercicio vencido, 


5.1.2 Registraciones 
presupuestarias 

En el ejercicio 1976 ha 
sido presentada la ejecución 
presupuestal del ejercicio 1974; 
teniéndose previsto finalizar en 
el ejercicio 1977 los Balances de 
Ejecución Presupuestal corres- 
pondientes a los ejercicios 1975 
y 1976. 

Es de destacar que du- 
rante 1976 se mantuvo al día 
las registraciones de modo de 
hacer conocer mensualmente a 
las unidades operativas la Eje- 


cución Presupuestal correspon- 
diente al mes anterior. 


5.1.3 Regularización de 
adeudos del Sector 

Público 

Cabe señalar que en el 
ejercicio 1976 se han iniciado 
contactos con dicho Sector es- 
pecialmente con las Intendencias 
de todo el País, a efectos de 
ajustar las deudas existentes y 
lograr asimismo la regulariza- 
ción en el pago de las obligacio- 
nes corrientes, 

Los contactos realiza- 
dos han dado principio a acuer- 
dos que revelan una buena 
disposición, lo cual ha permitido 
la firma de convenios de pago 
con la casi totalidad de las 
Intendencias que tenían adeudos 
anterior al 31/12/75 y posterior- 
mente el cumplimiento, рог 
parte de aquellas, de las obliga- 
ciones pactadas, 


5.2 Información económica, 
financiera y 
patrimonial 
Dado que a la fecha el 

último Balance cerrado es el 

correspondiente a 1975, se pre- 

sentan los datos referentes a 

aspectos económicos y financie- 

ros de ese ejercicio. 


5.2.1 Evolución de los 
servicios eléctricos 

El Cuadro 5 a) mues- 
tra la evolución de los Servicios 
Eléctricos facturados en el pe- 
riodo 1970 а 1975. 

Еп el айо 1975 ве 
vendieron 1.941 GWh lo ше 
significó un aumento del 8% 
con relación al año 1974. 

Los ingresos por con- 
cepto de Servicios Eléctricos 


alcanzaron en 1975 a N$ 
183 :382.492,58 que traducido a 
moneda dura al tipo de cambio 
promedio del ejercicio (N$ 
2,26/U$S) representa un total 
de U$S 81:142,696. 

En el cuadro 5 b) se 
determina el precio medio del 
kWh vendido еп 1975. Aplicando 
el tipo de cambio promedio іп- 
dicado, el precio medio del kWh 
vendido en 1975, expresado en 
dólares, fué de U$S 0,039. 

5.2.2 Resultados Económicos 

En el Ejercicio 1975 
se produjo una pérdida de N$ 
5:335.498,42 según surge de los 
registros contables. 

Durante el año 1975 
los activos fijos han sido reva- 
luados mediante la aplicación 
del índice promedio de variación 
costo de vida - dólar (1,662046). 


5.2.3 Situación Financiera 

Patrimonial 

Se presenta en el Cua- 
dro 5 c) una síntesis del Balance 
al 31 de diciembre de 1975 en 
valores absolutos y relativos. 

Observamos que el Ac- 
tivo Fijo representa un 67% del 
Activo Total. 

Si tenemos en cuenta 
que los Inventarios y Otros Ac- 
tivos tienen un alto porcentaje 
de inmovilizaciones, tendríamos 
que el Activo Inmovilizado re- 
presenta un 79% del total, lo 
cual está de acuerdo a la natu- 
raleza de las actividades que 
desarrolla el Organismo. 

En cuanto al Pasivo se 
observa que las Deudas a Corto 
Plazo representan un 11% del 
Pasivo Total y las Deudas a 
Largo Plazo un 22%. 

La relación de liquidez 
indica que la empresa se encuen- 


tra еп condiciones de hacer 
frente a sus obligaciones de cor- 
to plazo siempre que los deudo- 
res sean de alta realizacién. 

Es por ello que surge 
la necesidad de ajustar la co- 
branza del Sector Público que 
representa un 50% del total de 
Deudores. 


5.2,4 Estructura de Costos 


En el Cuadro 5 d) se 
presenta la estructura de costos. 

Realizando la compara- 
ción de valores relativos de los 
años 1974 y 1975, corresponde 
señalar que los conceptos que 
han tenido mayor variación den- 
tro del total han sido los si- 


proventos (evolución) 


CUADRO Sa) 


guientes: 

Gastos Personales: ha sufrido 
una rebaja, de 25% en 1974 a 
19% en 1975. 

Depreciación: ha sufrido una re- 
baja, de 25% en 1974 a 15% 
еп 1975. 

Otros: ha tenido un crecimiento 
de 24% еп 1974 а 38% en 1975. 


precio medio kWh vendido 


CUADRO Sh" 
ме 1575. 
Venta de Energía. NS 173.868.497.16 
KWH Vendidos * 1,940, 582.655,00 
‘Precio Medio KWH 173,868.49716 = NS 0,090 
Ysoseesm — 
Precio Medio (en USS) = USS 0.0% (1) 


(1) Tipo de cambie Promedio utilizado; 1 USS = NS 226 


financiera у patrimonial 
resumen de la situacién 
al 31-12-75 
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